
EUROPHON - Mod. Transistor 6B 60. Apparecchio a sette transistor e due diodi. Gamma 
onde medie da 520 a 1680 chiloc^cli. Media frequenza a 470 chilocicli. Sensibilita: 150 micro¬ 
volt d'antenna per 50 milliwatt id'nseita. Potenza d’usrita 350 milliwatt, con 8 percento di 

diaiorsione. Alimentazione 9 volt. 







